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CHAS.  FRANKE 


CHAS.  FRANKE.  JR. 

Established  1895 


WM.  FRANKE 


TheChas.Franke  Nurseries 

MEMBERS  AMERICAN  ASSOCIATION  OF  NURSERYMEN 

NURSERYMEN  AND  FLORISTS 

EVERGREEN  SPECIALISTS 


BELL  PHONE 

Berlin  222-R-6 


NURSERIES:  AT  FISHER,  N.  J.,  ON  W.  J.  &  S.  R.  R. 

P.  O.  WATERFORD  WORKS,  N.  J. 

WHOLESALE  TRADE  LIST 

For  Nurserymen,  Florists  and  Landscape  Architects 
TERMS  AND  CONDITIONS  OF  SALE 


„ _ TERMS  CASH 

L  1  3  H  R  y 

it  *  i  v  s  i) 

★  MAY  1  6  1S32* 

U.  S.  Department  s'  Lgmmbm-Q, 


We  offer  the  usual  terms  to  responsible  parties,  otherwise  we  require  cash  in  advance  or  satisfactory  reference. 
All  bills  are  due  in  60  days. 

Our  Evergreens  are  all  root  pruned  and  have  been  transplanted  several  times  and  sheared  into  symmetrical  shape, 
as  this  is  very  important  for  ornamental  Evergreens. 

All  evergreens  will  be  balled  and  burlapped  at  prices  quoted;  no  charge  is  made  for  boxes  or  packing. 


Abies  Nordmanniana 


EACH 

6  -  9  in .  $1.00 

9  -12  in .  1.25 

12  -15  in .  1.50 

15  -18  in .  2.00 

18  -24  in .  2.50 

2  -  2  34  ft .  3.50 

2 34-  3  ft .  5.00 

3  -  4  ft .  7.50 

4  -  5  ft .  10.00 

5  -  6  ft .  12.50 

6  -  7  ft .  15.00 

concolor 

6  -  9  in . 50 

9  -12  in . 75 

12  -15  in . 90 

15  -18  in .  1.10 

18  -24  in .  1.75 

2  -  2Y2  ft .  2.40 

234-3  ft .  3.00 

3  -  4  ft .  4.00 

4  -  5  ft .  5.00 

5  -  6  ft .  7.50 

6  -  7  ft .  10.00 

7  -  8  ft .  12.50 

douglasi 

6  -  9  in . 30 

9  -12  in . 40 

12  -15  in . 50 

15  -18  in . 75 

18  -24  in .  1.00 

2  -  2Y>  ft .  1.50 

234-3  ft.....' .  2.00 

3  -  4  ft .  2.50 

4  -  5  ft .  3.50 

balsamea 

6-9  in . 50 

9-12  in . 65 

12-15  in . 80 

15-18  in .  1.00 

18-24  in .  1.25 

2-  234  ft .  1.50 


EVERGREENS 


pectinata 

EACH 

6-  9  in . 75 

9-12  in .  1.00 

12-15  in .  1.25 

15-18  in .  1.75 

Biota  Orientalis  Aurea  Nana 

6-  9  in . 50 

9-12  in . 60 

12-15  in . 75 

15-18  in .  1.00 

18-24  in .  1.50 

compacta 

9-12  in . 60 

12-15  in . 75 

15-18  in .  1.00 

18-24  in .  1.50 

conspicua 

9-12  in . 60 

12-15  in . 70 

15-18  in . 85 

18-24  in .  1.00 

2-  ft .  1.50 

elegantissima 

12  -15  in . 40 

15  -18  in . 50 

18  -24  in . 60 

2  -  iy2  ft .  1.00 

234-  3  ft .  1.50 

Juniperus  Communis  Aurea 

12  -15  in . 35 

15  -18  in . 60 

18  -24  in .  1.00 

2  -  iy2  ft .  1.50 

2 y2-  3  ft .  2.00 

3  -  4  ft .  2.50 

canadensis 

15-18  in . 35 

18-24  in . 60 

2-  234  ft .  1.00 


communis 

EACH 

12  -15  in . 30 

15  -18  in . 40 

18  -24  in .  '  .60 

2  -  234  ft .  1.00 

234-  3  ft .  1.50 

3  -  4  ft .  2.00 

chinensis  pfitzeriana 

12  -15  in . 50 

15  -18  in . 65 

18  -24  in .  1.00 

2  -  2H  ft .  1.75 

234-  3  ft .  2.50 

3  -  334  ft .  3.00 

33/2-  4  ft .  4.00 

communis  hibernica 

15  -18  in . 35 

18  -24  in . 50 

2  -  234  ft . 75 

234-  3  ft .  1.00 

3  -  3*4  ft .  1.25 

3  -  4  ft .  1.50 

communis  suecica 

12-15  in . 30 

15-18  in . 40 

18-24  in . 60 

2-  234  ft . 85 

globosa 

15-18  in . 85 

18-24  in .  1.50 

2-  234  ft .  2.25 

excelsa  stricta 

6-9  in . 30 

9  -12  in . 45 

12  -15  in . 60 

15  -18  in .  1.00 

18  -24  in .  1.25 

2  -  234  ft .  2.00 

234-  3  ft .  2.50 

3  -  334  ft .  3.50 

334-  4  ft .  4.50 


I>  "V 
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sabina 

EACH 


9  -12  in . 35 

12  -15  in . 50 

15  -18  in . 75 

18  -24  in .  1.00 

2  -  234  ft .  1.50 

234-  3  ft .  2.25 

virginiana  glauca 

15  -18  in .  1.25 

18  -24  in .  1.50 

2  -  2H  ft .  1.75 

234-3  ft .  2.25 

3  -  4  ft .  3.00 

4  -  5  ft .  4.25 


virginiana 

These  are  Seedlings  of  Juniperus  Vir¬ 
giniana  Glauca.  While  these  are  not  the  true 
Juniperus  Glauca,  they  are  much  more 
showy  than  the  regular  Red  Cedar.  Our 
plants  of  this  variety  are  all  sheared  and 


root  pruned. 

15  -18  in . 50 

18  -24  in . 75 

2  -  2Y2  ft .  1.00 

2  34-  3  ft .  1.25 

3  -  4  ft .  2.00 

4  -  5  ft .  3.00 

5  -  6  ft .  4.00 

6  -  7  ft .  5.00 

7  -  8  ft .  6  00 

virginiana 

18  -24  in . 50 

2  -  234  ft . 75 

234-3  ft .  1.00 

3  -4  ft .  1.75 

4  -  5  ft .  2.75 

5  -  6  ft .  3.75 

Picea  Canadensis  Alba 

9  -12  in . .  .  .30 

12  -15  in . 40 

15  -18  in . 50 

18  -24  in . 75 

2  -  2Yz  ft .  1.00 

234-  3  ft .  1.25 

3  -  4  ft .  1.75 

4  -  5  ft .  2.50 

excelsa 

12  -15  in . 30 

15  -18  in . 40 

18  -24  in . 50 

2  -  234  ft . 75 

2  34-  3  ft .  1.00 

3  -  4  ft .  1.75 

4  -  5  ft .  2.50 

pungens  glauca  kosteri 

6-  9  in .  1.25 

9-12  in .  1.75 

12-15  in .  2.50 

15-18  in .  3.00 

18-24  in .  4.25 

pungens  glauca 

6  -  9  in . 85 

9  -12  in .  1.25 

12  -15  in .  1.50 

15  -18  in .  2.00 

18  -24  in .  2.50 

2  -  234  ft .  3.50 

234~  3  ft .  4.25 


pungens 

EACH 


6-9  in . 30 

9  -12  in . 40 

12  -15  in . 50 

15  -18  in . 75 

18  -24  in .  1.00 

2  -  234  ft .  1.50 

234-  3  ft .  2.00 

Pinus  Montana  Mughus 

6-  9  in . 40 

9-12  in . 60 

12-15  in . 75 

15-18  in .  1.25 

strobus 

15  -18  in . 60 

18  -24  in . 75 

2  -  234  ft .  1.00 

234-  3  ft .  1.25 

3  -  4  ft .  2.25 

4  -  5  ft .  3.50 

5  -  6  ft .  4.50 

6  -  8  ft .  6.00 

Retinispora  Obtusa  Compacta 

12-15  in . 50 

15-18  in . 75 

18-24  in .  1.00 

obtusa  crippsi 

9-12  in . 65 

12-15  in . 85 

15-18  in .  1.25 

18-24  in .  2.00 

plumosa  lutescens 

9-12  in . 35 

12-15  in . 45 

15-18  in . 55 

18-24  in . 75 

2-  234  ft .  1.00 

pisifera 

12  -15  in . 35 

15  -18  in . 40 

18  -24  in . 65 

2  -  234  ft . 90 

234-  3  ft .  1.25 

pisifers  aurea 

12  -15  in . 35 

15  -18  in . 40 

18  -24  in . 65 

2  -  234  ft... . 90 

234-  3  ft .  1.25 

3  -  4  ft .  2.25 

plumosa 

12  -15  in . 35 

15  -18  in . 50 

18  -24  in . 65 

2  -  234  ft . 85 

234-  3  ft .  1.25 

3  -  4  ft .  2.00 

plumosa  aurea 

12  -15  in . 40 

15  -18  in . 55 

18  -24  in . 75 

2  -  234  ft .  1.00 

234-  3  ft .  1.50 

3  -  4  ft .  1.85 


squarrosa  veitchi 

EACH 

12  -15  in . 35 

15  -18  in . 50 

18  -24  in . 75 

2  -  234  ft .  1.00 

234-  3  ft .  1.50 

3  -  334  ft .  2.25 

squarrosa  sulphurea 

12  -15  in . 35 

15  -18  in . 50 

18  -24  in . 75 

2  -  234  ft .  1.00 

234-  3  ft .  1.50 

3  -  334  ft .  2.00 

334-  4  ft .  3.00 

Thuya  Occidentalis  Americana 

15  -18  in . 25 

18  -24  in . 30 

2  -  234  ft . 45 

234-  3  ft . 65 

3  -  4  ft .  1.00 

4  -  5  ft .  2.00 

ellwangeriana 

9  -12  in . 25 

12  -15  in . 30 

15  -18  in . 40 

18  -24  in . 65 

2  -  234  ft . 75 

234-  3  ft .  1.25 

globosa 

6-  9  in . 25 

9-12  in . 35 

12-15  in . 50 

15-18  in . 65 

18-24  in .  1.00 

elegantissima 

15  -18  in . 40 

18  -24  in . 50 

2  -  234  ft . 75 

234-  3  ft .  1.25 

3  -  4  ft .  1.75 

hoveyi 

9-12  in . 30 

12-15  in . 45 

15-18  in . 60 

18-24  in .  .75 

2-  234  ft .  1.25 

lutea 

12  -15  in . 40 

15  -18  in . 50 

18  -24  in . 75 

2  -  234  ft .  1.00 

234-  3  ft .  1.50 

plicata 

12  -15  in . 30 

15  -18  in . 40 

18  -24  in . 50 

2  -  234  ft . 75 

234-  3  ft .  1.00 

3  -  4  ft .  1.50 

4  -  5  ft .  2.50 
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pyramidalis 

EACH 


12  -15  in . 25 

15  -18  in . 35 

18  -24  in . 45 

2  -  234  ft . 65 

2  34-  3  ft .  1.00 

3  -  4  ft .  1.50 

4  -  5  ft .  2.50 

rosenthali 

2  -15  in . 50 

J5  -18  in . 75 

:8  -24  in .  1.00 

l2  -234  ft .  1.50 

234-  3  ft .  2.00 

3  -  4  ft . .  .  2.50 


Azalea  Amoena 


4-  6  in . 25 

6-  8  in . 35 

8-10  in . 50 

10-12  in . 65 

12-15  in . 90 

hinodigiri 

4-  6  in . 25 

6-  8  in . 40 

8-10  in . 75 

10-12  in .  1.00 

12-15  in .  1.25 


Acer  Palmatum 
Atropurpureum 


6-  9  in . 50 

9-12  in . 75 

12-15  in . 90 


tom  thumb 

EACH 


9  -12  in . 25 

12  -15  in . 30 

15  -18  in . 40 

18  -24  in . 65 

2  -  234  ft . 75 

234-  3  ft .  1.25 

vervaeneana 

18  -24  in . 60 

2  -  234  ft . 75 

234-  3  ft .  1.25 

3  -  4  ft .  2.00 


HARDY  AZALEAS 


hinamayo 

4-  6  in . 25 

6-  8  in . 40 

8-10  in . 75 

10-12  in .  1.00 

12-15  in .  1.25 

ledifolia  alba 

4  -  6  in . 25 

6-8  in . 40 

8  -10  in . 75 

10  -12  in .  1.00 

12  -15  in .  1.25 

15  -18  in .  1.50 

18  -24  in .  2.00 

2  -  234  ft .  3.50 

234-  3  ft .  5.00 


JAPANESE  MAPLES 

atropurpureum  dissectum 


6-  9  in .  1.00 

9-12  in .  1.25 

12-15  in .  2.00 


wareana 

EACH 


12  -15  in . 25 

15  -18  in . 35 

18  -24  in . 50 

2  -  234  ft . 75 

234-  3  ft .  1.50 

Tsuga  Canadensis 

12  -15  in . 40 

15  -18  in . 65 

18  -24  in . 75 

2  -  234  ft .  1.25 

234-  3  ft .  2.00 

3  -  334  ft .  2.75 

334-  4  ft .  3.25 


maxwelli 

4-  6  in . 35 

6-  8  in . 50 

8-10  in . 85 

10-12  in . . .  1.25 

12-15  in .  1.50 

yodogawa 

4-  6  in . 40 

6-  8  in . 50 

8-10  in . 75 

10-12  in .  1.00 

12-15  in .  1.25 

15-18  in .  1.50 

18-24  in .  2.00 


japonicum  aureum 


6-  9  in .  1.00 

9-12  in .  1.25 

12-15  in .  2.00 
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